HRABIA JÓZEF POTOCKI, b. Poseł Sejmu Polskiego w roku 
1831, po ciężkiej chorobie, pobożnie wycierpianej, zasnął w Bogu 


śmiercią sprawiedliwych, dnia 8 Września r. b. 


Ciało jego wyprowadzone będzie z domu przy ulicy Avenue de 


Marigny, N’ 27, do kosciola Sarzt- Philippe du Roule, dnia 10° 
b. m., we Czwartek, o godzinie 12% o południu, bez opóźnienia ; 
a po Nabozenstwie pogrzebowém odprowadzone zostanie na cmen- 
tarz Montmartre. 

Pozostały brat, familija i przyjaciele, zapraszają wszystkich Pola- 
ków obecnych w Paryżu, na pogrzeb tego wzorowego ze wszech 


miar Polaka. 


WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ MU DAĆ PANIE! 


Paryż dnia 8 września4863. 


Paryż, — Drukarnia li. Martinet, ul, Mignon, 2. 


